1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


$ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಎ ಸವಸತ ಸಚಿವರು : 


220 
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್‌. ರಮೇಶ್‌, ' ' 
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:: ಮಾನ್ಯ'ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. ...: 


pe 
ಕ್ರಸಂ. 


A ಗಳು. 


| Kl y ಹ ಸ ಉತ್ತರಗಳು" 


ಜ್‌ 


ರಾಜ್ಯದ.” 
ಸ್ವ Bo : 


ಕ್ತಗಳಕ್ಲ ಗರ 
ಸಂಸ್ಥೆ; ಸ್ನೆಗಳ. . ಸೇರಿದಂತೆ) 


A ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 10° 
ವರ್ಷಗಳ 
| ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿವರ 5 ನೀಡುವುದು. 


-- ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, 


ಕಾಷ್ಯಪ 3. ಪಗಳ ನಾತದ. ಪಹವ ತ್ರ! i 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ : ಕಳೆದ. ಸರ್ಷಗಳ 


[ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


'ತರತರ್‌ಲ್‌ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸ ಮುಖ್ಯ 
ನ | ಕಾರಣಗಳೇನು 


ರಾಜ್ಯ ಫ್‌ 


ಮ ಭ್‌ ತಾ 7 


“ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಸತಿ: ನಮಗ. ಬದಲಾದ: ಕೃಷಿ 


ಪಾರ್ಷಿಕ- ಸ 
ಸರಾಸರಿ ಸರ ಮ ಮಟ್ಟದ. ವಿವರಗಳನ್ನು h 


] ಹಟ್ಞಕಾವ 
| ಜನಸಂಖ್ಯೆ 'ನಗರೀಕರಣ. ಕೈಗಾರೀಕರಣ, "ಬಹು 


ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ' ಅಂತೆರ್ಜಲ. ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಗಣನೀಯ 
4 ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 


'ಮಳೆಯ ಭಾವ ಇಹಿವ: ಕಾರೂ 
ಬರ ': ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು : ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು 


ಇದಲ್ಲದೇ, 


| ಅಂತರ್ಜಲದ 'ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ" ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ." 


"| ಹಾಗಾಗಿ 
ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ' ಕುಸಿತ 


ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲದ. ಬಳಕೆ |. 


i ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು. Urbanization ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 


ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ 
ವರದಿಯಂತೆ ಶೇ. 43 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ: ರೆ. 


“Water 
ರಷ್ಟು ಭನೆ 


“Policy 
ಪಟಣ 
[3 


ಇತರ್‌ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವುದಾರೂ 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 'ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ 


ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ? 


. ಯಾವ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು. 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪತ್ತ ಅಂತೆರ್ಜಲ 'ಫವ್ಯದ್ಧ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವ' ಅನುದಾನದಿಂದ... ಇಂಗುಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ, ಪಿಕಪ್‌, ಬ್ಯಾರೇಜ್‌, ಬಿಡ್ಡ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌, 80ಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ 
ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸರಣಿ' ಚೆಕ್‌ - ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ,. 


"| ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ತೆರೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


ಮತ್ತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ... .ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 
ಸಂಸ್ಥೆರಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನಿಂದ: ಕೆರೆಗಳನ್ನು 


ಸ್ಲಂಿಹಿಸುವ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಪ್ಲಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮಗ್ರ 


ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯಡಿ pe 808 


| ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, o7- 18ನೇ: "ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | 
ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ " ಹಂತೆದಲ್ಲಿ . 54 


ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಟದಿಂದೆ 'ಮಳೆ : ನೀರನ್ನು 
| ಸರಗಹಣ: "ಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


KS  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬಾನ್‌ |208- -19ನೇ-ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ಬಂದಿತ 
| ಅಂತರ್ಜಲದ" ಬಳಕೆಯಿಂಡ- 43- 'ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆನ್ನು 
-..| ಅತಿ ಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದು,. ಈ 

, . "| ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು § 
ಬ , | ಚಕ್‌ಡ್ಯಾಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಬಾಂದಾರ ” ಹಾಗೂ 

ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಶ್ಯಾಪ್ಪಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು 50 
ಕೋಟಿ: ರೂಗಳೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ' ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತೆರೆದ 
ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ 
ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ 
ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ oo - 


| ಅಂತರ್ಜಲ.  ನರ್ದೇಶನಾಲಯದ : ವತಿಯಿಂದ 
' ನಾಲಾಬಂಡ್‌, ತಡೆಗೋಡೆ, ಗಲ್ಲಿಫ್ಲ್ಠಗ್‌ ಮುಂತಾದ 
ಅಂತರ್ಜಲ ಕೃತಕ. ಮರು ಪೂರೈಕೆ ' ರಚನೆಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ. ಅಂತರ್ಜಲ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಸದ್ಗಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 
ಕುರಿತು . ಹೆಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೆಲಾದ "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


"ಕರೆಗಳ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳ ಒತ್ತುವರಿ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪುನಃಶ್ನೇತನ, | 
ಅಂತರ್ಜಲ ' - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಿಸರ. ನಿರ್ವಹಣೆ 
N | ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷಾ ನಗೊಳಿಸಲು | 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ "ಸಂರಕ್ಷಣೆ "ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ: ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ 107 ರಲ್ಲಿ “ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 


[ಠಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು |." 
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. "ಒಟ್ಟು 783 "ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


"1 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ" ಸೊಳಿಲಾಗಿದೆ. $08. 


''|೩ದರಿಂದ . ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ - "ಅಂತರ್ಜಲ ರ್‌ 


ಅಂತರ್ಜಲ, "ಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಅತಿಬಳಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಸಲು 


1.ಜೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ. ಬ್ಯಾರೇಜ್‌, ಬಾಲಿದಾರುಗಳು ಮತ್ತು 


ಮರುಪೂರಣ. ರಚನೆ (Recharge . Shaft). ವ 


ಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲ: ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೂಲಕ 


10 ಕೋಟಿ '' ರೂ. .' ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಕೈೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು” ಎಂದು" ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿಬಳಕೆ' ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು 
ಹ "ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, : ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸೆ ಸನ 


ಮತ್ತು ' ಬೆಳಗಾವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ: ' 'ಅಂತರ್ಜಲ |... 
"| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸೆಂಬರಧೆ'''ಸಣ್ಣ.-`ನೀರಾವರಿ. 
"ಇಲಾಖೆಯಿಂದ . ,' . ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ" : ಪಟ್ಟಿ 
-] ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ. ಇಲಾಖೆ' ಸದರಿ 


'ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ''--' ಅಂತರ್ಜಲ . ಹಿರಿಯ] ಘ 


: -—-ಅಂಕರ್ಜಲ- ಅಭಿವ ದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ . “ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ. 2019-20ನೇ |. 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿ, ಆದ್ಯತೆಯ 


ಸಂಬರಿಧ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಯ ಎಲ್ಲಾ 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. "ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (4 


ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 


” ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸದ ಕೆ ಮತ್ತು 
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಅಂತರ್ಜಲ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ 


ವಿನಿಯಮನ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ 


201 ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ 10ರಡಿ 
Cl ಬಿ ೨ 


ಅಂತರ್ಜಲ, ಅತಿಬಳಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು 43 
ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು" ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಅಧಿನಿಯಮದ . ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕತೆ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ' ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ: ಅನುಷ್ಠಾ ಗೊಳಿಸಲು 
ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಸ ಪುಟ್ಟರಾಜು): ' 
.. ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ಭೂವಿಜ್ಞನಿರವರೊಡಗೂಡಿ ಸ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ | 
ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಹ 


ಮೇರೆಗೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಗತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ' ES 


ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಪರಿಜತ್ತಿನ ಸರಸಸಿರ ಶಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್‌ ರಮೇಶ್‌, ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ. ಜಿ ಗದ ಖೆ ಸರ ban ಕಿನುಬಂಧ". 
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